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Objet : Compte-rendu sur 
l’emploi des cameras 
individuelles. (Camera 
pieton) 



Destinataires : 


- Ministere de 1’Interieur 


- Monsieur le Maire 


- Archives. 


12 JIIIN 2010 


L’an deux mille dix-huit, 

Le Vingt huit Mai, 

— Nous soussignes, HALIN Mallory, Chef de service. Agent de Police Judiciaire 
Adjoint, dument agree et assennente, en residence administrative a la Mairie de Saint- 
Mandrier-Sur-Mer. 

—Vu I’autorisation temporaire des policiers municipaux d 5 employer les cameras pietons 
dans un cadre experimental.— 

—Vu la necessite d’etablir un rapport au ministere de l’interieur afin d’evaluer T impact 
de l’emploi des cameras individuelles sur le deroulement des interventions, et le nombre 
de procedures judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a 
ete procede a la consultation et a l’extraction des donnees provenant des cameras 
individuelles. 

—Vu la fin de la periode d’experimentation, redigeons le present rapport. 

—La camera a ete portee par les agents du service de Police municipale, au niveau du 
torse soit par harnais, soit par le biais de la pince. Si le harnais maintien mieux le 
dispositif, il est toutefois contraignant de devoir le rajouter par-dessus le gilet pare-balle, 
et rapidement le dispositif de fixation par pince a ete privilegie. Toutefois, ce systeme 
s’il s’avere plus aise, presente toutefois Pinconvenient de moins bien capter les images 
avec une tendance de la camera a s’abaisser, ne permettant plus ainsi de filmer le visage 
de la personne. ? 

--Nous avons pu constate que le simple port de la camera avait un effet dissuasif et que 
les personnes susceptibles de s’enerver lors d’une intervention de police (Releve 
d’identite, releve d’infraction.) semblaient se mattriser du fait de la presence de la 
camera susceptible d’enregistrer leurs paroles et leurs gestes, et ainsi servir de preuve a 
leur encontre dans une procedure judiciaire. 

—Nous n’avons finalement eu besoin d’enclencher l’enregistrement qu’une seule fois 
dans une situation qui tendait a se degrader avec un groupe d’individus. Le fait 
d’enclencher Lenregistrement a immediatement contraint les individus a moderer leur 
propos et attitudes et la situation s’est apaisee. 

—La qualite des images et du son en condition diurne et nocturne est satisfaisante meme 
si l’eclairage est relativement faible. 

—Le port de la camera pieton a ete concluant. Si ce dispositif venait a etre perennise, le 
service souhaiterait faire V acquisition d’une a deux cameras supplementaires afin d’en 
doter les agents de stationnement qui sont egalement exposes a des infractions penales 
lors de leurs missions de verbalisation. 


COLJRR1ER ARR VE 
DLPAJ / SDLP 

11JUIN 2018 


trit transmis ce jour, a Saint Mandrier. — 

^ KeCPb'eT d e Sefvjb 





1S-031612-A 


1 








